MICHAŁ WARZYNSKI 


przeżywszy lat 40, 
po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 25-go maja 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej wprost na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 

we środę dnia 27. b. m. o godz. 10. rano, a to po odprawionem tamże nabożeństwie, na który-to 

smutny obrzęd stroskana żona wraz z córką i rodziną zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego, Znajomych i pobożną Publiczność. 


Zaklad pógrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Orukarnia Zwiazkowa w Krakowie. 


